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Riolerings- en inrichtingswerk in de lepstraat 

In de week van 18 mei start een aannemingsbedrijf met riolerings- en inrichtingswerk in de lepstraat. 
Aanleiding voor deze werkzaamheden zijn de geconstateerde verzakkingen in de rijbaan en de bescha¬ 
diging van het aanwezige riool. 


Wat gaat er gebeuren? 

Het bestaande riool wordt vervangen door een nieuw riool. De huisaansluitleidingen, vanaf de erfgrens 
tot het gemeentelijk riool, worden vernieuwd. In de trottoirs en parkeervakken wordt nieuw materiaal 
aangebracht. In de rijbaan wordt het bestaande (gebakken klinker) materiaal hergebruikt. 


Werkzaamheden Enexis en Brabant Water 

Vooruitlopend op de start van de riolerings- en inrichtingswerkzaamheden voert Enexis nabij lepstraat 
2 werk uit. De doorgang is dan gedurende één dag beperkt of niet mogelijk. Enexis informeert de direct 
aanwonenden hierover. Brabant Water past, gelijktijdig met de wegwerkzaamheden, enkele huisaan- 
sluitingen aan. 


Wat betekent dit voor u? 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid. De aannemer informeert u tijdig 
over de werkvolgorde en tijdelijke afsluiting van de straat. Hij informeert u ook waar u de huisvuilcon- 
tainers op de ophaaldag kunt aanbieden. Als u door de werkzaamheden niet in staat bent om zelf uw 
huisvuilcontainer naar de aanbiedplaats te brengen, dan helpt de aannemer u hierbij. Tijdens de 
werkzaamheden zal de toegang tot uw woning zoveel mogelijk worden gegarandeerd. 

Het werk duurt ongeveer vijf weken, de voortgang is afhankelijk van de weersomstandigheden. De 
werkzaamheden veroorzaken mogelijk overlast, hiervoor vragen wij uw begrip. 
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